S.IP. 


MIECZYSLAW 


DUDA 


MGR INZ. METALURG 


DEUGOLETNI I ZASLUZONY PRACOWNIK REJON. DOZORU TECHN. W KRAKOWIE 
ODZNACZONY KRZYZEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, BYLY WIEZIEN 
HITLEROWSKICH OBOZOW KONCENTRACYJNYCH OSWIECIMIA, MAUTHAUSEN I DACHAU 


po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 7 maja 1975 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we czwartek dnia 15 bm. o godzinie 10.40, o czym zawiadamiają w głębokim bólu pogrążeni. 


ŻONA Z RODZINĄ. 


Nabożeństwo żałobne 


cdprawione zostanie w piątek dnia 16 bm. o godz. 8.30 w kościele parafialnym Bożego Ciała. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
guiara DRE 


Kraków. ul. Kopernika 22 — Telolc 


D. Z. 4561/75 - 30 


